Wzniosłem pomnik 
trwalszy od spiżu... 
Nie wszystek umrę 


ADAM JAN MACIEJ 


CZEKAJ 


LEKARZ GINEKOLOG POŁOŻNIK 


PRACOWNIK KLINIKI GINEKOLOGII 
I ONKOLOGII AMUJ W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 48, opatrzony Św. Sakramentami, 


zmarł dnia 1 października 1998 r. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona 
zostanie w czwartek dnia 8 października 1998 r. o godz. 11.00 
w kaplicy cmentarnej w Batowicach, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego do grobowca rodzinnego. 


O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu. 
ELZUNIA, ADRIANEK, MACIUS, LAWINKA 


Bardzo prosimy o nieskładanie kondolencji. 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 421-24-80 


